
エアコンの据巧位置じよって、 
左ち風向の範囲を設をし、 

^快適性を向上させまず。 


Ilf 鑑画戀 


湿度が高いときは除湿、 
室内温度が高いときは 
除湿ち房運おじ自動的に 
切り換え、お部屋の快適な 
温度•湿度を保ちます。 


み r 道で1>で:み'古1 


中央を選択ずる場合 


手順イで E 3 a を選択し、 ISM ] を巧す。 


歷地匿 


参初期設定は r 中央」です。 

参中央、左すみ、ちすみか6違べまず。 
中央…左ち風向を左ち均等に制御ずる 
左ずみ…左ち風向をち寄りじ制御ずる 
ちずみ…左ち風向を左寄りじ制御ずる 


手順3で ■を編同麵 i 効 を選択し、 
を巧す。 

手順4で ra を選がし、 


を押す。 


g 自酬援 


>初期設定は「人」です。 

>設定を取リ消ずときは「切」を違がしまず。 


手順3で ■細:麵 を選択し、 
な到 を巧す。 


ドライ キープ 


を選択し 


F 則け 


細隱 





























































































































受信音の音量を設定します。 


® 患:旌僵] 


本イ本表を部のランフの 
B 月るさを切り換えます。 


iiill 


表補貼 


脇まず 


手順3で 細おな を選択し、 

を巧す。 

手順イで明るさを選がし、!^^]を巧す。 


•初期設定は「明」です。 

•明、腔、切か6違べまず。 

日月…通常暗…暗め切…消灯 


»動赫 


lihui 


赫敝を 


手順3で 難翻お財 を選択し、 

ミ肖費電力量を表示するために | R | RS ] が甲す。 

カウントしている UMBHiJ 

胃で? f で ま a す kWhC 「電力積算をリセットします」の表示を確認し、 

消費電力表示 を巧す。 

誦•消費電力量の確認は 、 Mffl ホ巧してください。 i 5 cWfckB«J 


手順3 でを選択し、 I 固編] 去が寸~ 
手順4 で音量を選択し、を押す。 


赫嚇 


•初期設定は「ル」です。 

参大、ノ K 切か6選べまず。 

大…大きいル…遲常切…無音 






















































な 50 が 


3 . I 10 

秒驾穂 ii 1^秒 

をけ i 後 

b つ W 圍 

目標;こあづくと 
■が3つじなリます。 


消費電力量 

♦[ js 巧らせ] を押ずごとに表示を切り換えることができまず。 


.ij 




お部屋の温度•湿度や屋外の温度、消費電力を表示します。 



没 c > 

10. 


10 

IIJ 



童 fl 

10 

秒 

後 

屢か 

10 

秒 

後 

iiitt 

技’" 


室内温度 屋か温度 

室内湿度 



隙0 

1 372ih 


モコン表示 


温度‘湿度などの情報を表おします。 

表示する室内-屋外温度、室内の湿度は 
室内.室夕 I ユニット 付近のわのです。 

めやすとしてお使いください。 

リモコンを本体に向けて 

お知らせ I を巧す。 

♦「おがらせ I を巧し、2秒圍リモコンを本体に向けておいてください 


お百 B 屋やエアコンのかがを知る 


3砂後 


誦 




















































リモコン表示 

巧容 

I 愛償失卽 I が-度 I 

正しく受信できていません。 

I 表示例 I 

iiSi 

m 




おまかせ自動運範中に巧すとそのときの運起モードを表示しまず 。 iiiiiBga 


蕭… 


フィルクー掃除運転中に押ずと表示します。 


麵巧…:/中 


内部クリーン運転中に押すと表示しまず。 


お知らせについて 

•室内•屋外温度、および室内の湿度は、室内•室みユニットに搭載したセンサーでおがした温度•湿度か6室内- 
室外ユニットあ辺の湿度 • 湿度を推測して表示しています。 

運転停止中は、表示内容が実際の温度•湿度とは異なる場合があリます。めやすとしてお使いください。 

♦ I 5 i 热貪;鶴;]を巧して〔受信失敗]表示になった場合は、エアコンに向けて、もう一度 U 窥爲攝1を巧してくださしん 


•停止中など、屋外温度を検巧できないときに [_ おがらせ J を押すと、屋外温度が[一]表示され、室内温度•湿度のみを 
おがらせします。もう一度1,::お窥怠せ:::|を巧してください。 

参表示できる室内 • 屋外温度の表示は一9で〜39ででず。 

♦おまかせ自動運転を開始してずぐにお巧らせを押ずと運転モードを表示しない場合がありまず。 

しばらくしてからもう一度|:;;ぉ放;るお: j を押してください。 


♦目標到達レベル(設定温度と室内湿度との差、設定湿度と室内湿度との差）は4段階で、温度は rc 刻み、湿度は己％ 
刻みで表示されます。 

参下記の運転中は目標到達レベルを表示しません。 

パワフル、□ング、カビショック、へや干し、けつろ防止、空清 

•設定湿度が r 連続」のとき、ぶ房運転中、暖房運転中、美肌保湿ぶ房運転中、美抓保湿暖房運転中は湿度の目標 
到達レベルを表示しません。(美肌保湿ぶ房運転中、美肌保湿暖房運転中、おまかせ自動運転中は設定湿度ち表示 
しません cj 



消費電力曇羡示じついて 

参消費電力量は 9999 kWh まで積算表示します。 

9999 kWh を超えると0 kWh 表示になります。 

また使用日数も999日を超えると0日表示になりまず。（日数は本体の電源が入っている期間の積算）めやすとして 
お使いください。 

参電気代のめやすは22円 / kWh です。（使巧量および電力会社により、単価は異なります。） 


参1 kWh 未満を切り捨てて、表示します。 


♦消費電力量は1時間ごとに更新されるため、運転時間が1時間(こ滿たないときは更新されません, 


♦消費電力量をリセットしたいとき 


► 34, 35ぺ—ジ 




















エアコンの設定を確認ずる 


設定巧認 


Hi 

m. 

B 




現在の風量、風向、タイマー設定を 
確認でさます。 

リモコンを本体に向けて 

設定確認: I を巧す。 

♦押すごとに、風量^風向^タイマー設定の順で切り換わります r 
•設定確認中にイ也のボタンを巧すと終了します。 

•タイマー設定は、設定されていないと表示しません。 

^示例 J 




4 秒後 
もとの画面に 
ちどります 


♦おまかせ自動運転中は設を温度を表示しまず。 


^示例」 


38 
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4j>^2t3E/^=l5tS#fc UtZ クぐ 

ねナ巧のお保作巧の^ 



チヤイルドロック 


リモコンの操作を制御し、 

お子様び誤って操作するのを防ぎます。 


ItgB ホが寸_ 


2 


チャイルド□ック 

I にュ -/ 漉1 


を選択し、 


掀嚇 


を巧す。 



fesanii 


3 「み定 2 秒巧しで設定」① , 

表示を確認し、を I 泮史诫灘し 
2 秒間押す。 


W 腑乃 

iiHi 


■解除したいとき 
isbb ホ巧して r ミタ定2秒押しで 
解除」の表示を確認し、 

を2秒間押す。 


ir 


チャイルド□ツクについて 

>チャイルド□ック設定中は、 




が表示され 


じ(かのボタン操作はできません。 


誦 




































































フィルターを掃除する 



フイルタ■輔識 


ミ罐發ミ这!瓶 S 凑ミミ 




フイルタ■掃！!觀 


ルター自動掃除の場台 


緑色が 

点の 


フイルター 
自動掃除 

運起ランフ 

;肖灯 

( 24 時間じ(上、運転 
を続けてフィルター 
自動掃除に切り換 
わったとき，運転ラ 
ンプはおのしませ 
ん) iismPM 

フイルター 
掃除澤牵云 

消'巧 



舰自 

ill 


隱 
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